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H 9811.1 
H 9807.1 
K 0102.4 
H 9655.01 
K 0471.1 
X 9798.01 
K 9801.01 

X 8995.2 
K 0135 .1 
k 9576.1 
K 9576.2 
K 9792.01 
K 0135.1 
K 0451.1 
H 9605.02 
K 9601.01 
K 9601.02 
H 9604.01 
K 4922.9 
K 4922.10 
k 9802.01 
H 9818.1 
K 7525.1 
K 0103.6 
Kl) 160 

K 9805.1 
K 0349.5 

II 9656.2 
K 0406.3 
K 0406.5 

K 0446.7 
RI) I0H 
K 9155.1 
RD 159 


K 9215.1 
II 9806.1 
II 9KI0.1 
II 7760.1 
k '>64.1 
II 3486.3 


K 0-177.1 
K 0478.1 


k 0511.105 
K 0511.109 
K 0511 Ht 
K O.M 1.161 
K 0511 36 
K 0511.112 

K or. 11.132 
KOMI 135 

K 9823.1 

k or. ii.Ho 

ROM 1.132 
K 0511.106 
K 0511.102 
K 0511 76 
K 0511.130 
K 0511 1 
K 0512.10 
K 051 l .l • 
K 0511.01 
K 0511. UK 


Baectta isolarvte 
Supporto per Imwtu iaoiaiMc 
Rivetlo Zedapa OU 20-35 per detto 
L 1 Bobina antkkaturbo antenna 

Innento per piediiu transistor Zrdaoa 5548 
Insieme sin tonizza tore complete di bobine 
Inaieme contenitore per bobine con manteii. 

e con bobine 
Contenitore per bobine 
Vile fia&aggio per detto 
Mantello in ferrite per antonna e KF 
Mamello in polvere di lerro per oaciilatore 
Baaetta sintonizzatore con bobine 
Vite fissaggio per detta 
Capolilo Zedapa 8128 
BaM-tu acMtrgno bobine aintonia 

L2 Bobina antenna 

L3 » gtadio intervalvolarc 

L 4 - L 5 » oaciilatore e di reaaone 

Gommino >ostegiKi bobine L2-L3 
Gommino sostegnu bobine L4-L5 
lnsicme supporto contenitore 
ConUtto fi*ao per larnpadina 
Basetta iaolanle per conatlto lumpadinn 
Occhiello Zedapa Oil 22-50 
Rondella isolante per baaeua rontatto lampa- 
dina 

Vite aintonizzatoie 

Rondella Zedapa RD/8600 per appoggio vite 
di ainlooia 

W nre tr a apeefaft fi fett a t a p er-rite ain t on i a - 

Spina elastica 0 138x8 Iaio contenitore 
Spina elaatica 0 1.58 X 12 lato supporto con¬ 
tent tore 

Anello benzing per lernto vite di aintonia 
Roeetta per detto 

Molla recupero giochi vitr di aintonia 
Rondella per delta 
Carrellino porta nuclei 
Molla recupero gioco carrellino 
Perno di guida carrellino 
Molla a balestra per carrellino 
Gommino fissaggio nuclei 
Nurles per sintonizzatore 
Gommino paxxarnvi d'alimentazione e d’alto 
parlante 

Valvole • transistors • larnpadina 

V 1 Valvola 12AC6 

V 2 » 12AD6 

V 3 > 12AF6 

V 4 > 12F8 

VS » 12KS 

V 6 Translator MN25 

larnpadina 12 V - 3 W 

Resisteme e iu>lcnziometri 


RUBE80 

M Catalng* 

RlfEtUMEKTO 
ttkama alattr. 

OEIORIZIORI 



Condensatori e compensatori 

H 5724.7 

Cl 

10 -t- 120 pF Compenaatore 

K 9133.20 

C 2 

27 pF ± 10% 250 VI. ceram. a tubetto 

K 9212.32 

C3 

WK pF ± 20% 90 Vi. a carta 

K 9133.28 

C 4 

80 pF ± 2% 250 VL ceram. a tubetto 

H 5724.7 

C 5 

(come Cl) 

K 9133.10 

C6 

5 pF ± 03 pF 500 VI. ceram. a perla 

K 5724.7 

C 7 

(Come Cl) 

K. 9133.2 

C 8 

47 |»F ± 20% 500 VI. oeratn. a tubetto 

K 9197.20 

C 9 

470 pF i 2% 125 VI. stiroflex 

' K 9197.50 

CIO 

100 pF ± 2% 125 VI. atiroflex 

K 9218.20 

Cll 

(come CIO) 

1 K 921932 

C12 

(come C3) 

1 K 9219.30 

C 13 

0/)l |iF ± 20% 90 VL a carta 

K9197.ll 

C 14 

170 pF ± 2% 125 VI. atiroflex 

K 9133.69 

CIS 

100 pF ± 10% 250 VI. ceram. a tubetto 

k 9218.20 

C 16 

(come C14) 

K 9218.2 

C 17 

(come C15) 

K 9218.2 

C 18 

(come CIS) 

K 9219.30 

C 19 

(come C13) 

K 9219.32 

C 20 

(come C3) 

K 9219.32 

C21 

(come C3) 

K 9133.26 

C22 

500 pF ± 20% 500 VL earamioo a dkoo 

K 9220.9 

C24 

200 pF 20 + 50% 3 VL elettrolitico 

K 9220.8 

C 25 

600 + 200 pF 0 + 50% 20 VI. dettrolitico 

K 9219.34 

C 26 

03 |tF ± 20% 90 VI. a erta 

.H 5127.02 

C27A-C27B 

300 -f 300 pF a mica (doppio) 


600 Blanch i 

•00-400 Plat 

Y 9868.01 

X 10380.01 

Y 9791.1 

— 

— 

K 10327.01 

— 

X 10249.1 

X 9617.1 

X 9848.1 

K 9210.1 

K 10245.1 

K 9850.01 

K 10326.01 


K 9831.1 
H 9839.1 
K 0178.1 
K 0533.1 

II 9836.1 

K 0349.8 


Rl 

220 Kohm 

t 10% 035 W 70° 

ccramico 1,99301 


R 2 

470 k"hm 

± 10% 0,25 W TO® 

> 

119866.01 

R 3 

47 Mohm 

.1 10% 0.25 W 70® 



R 4 

82 Mohm 

± 10% 0,25 W 70" 

X 

K 0146.8 

H 5 

680 ohm 

± 10% 03 W 70® 

> 

H 9H44.1 

It 6 

33 Mohm 

d 10% 0-25 W 70® 

* 1 


R 7 

(come R6) 



K 0222.1 

R8 

5,6 Mohm 

i ± 10% 03 W 70* » — 

K 0349.6 

R9 

1 Mohm - 

Polrw. con interr. 

II _ 

H 9911.1 

R 10 

22 Kohm 

+ 10%- 0.25 W 70® 

ceranairo _ 

K 0226.5 

R 11 

Iconic Rft) 




R 12 

270 kohm 

* 10% 03 W 70® 

t 

K 0349.2 

R 13 

120 Kohm 

x 10% 03 W 70* 

> 

H 10008.1 

RU 

10 Knhm 

10% 0.25 W 70® 

* 

H 9840.1 

R ir. 

22 Mohm 

i 10% 0.25 W 70* 

> 

II 9814.1 

R 16 

10 ohm 

■ 10% 03 W 70® 

> 

Kf *700 1 

R 17 

56 ohm 

‘ 10% 03 W 70* 

> 

K 1 539.1 

R 1H 

1 82 ohm 

: 10%. 03 W70® 


I (9B!«4.1 

R 19 

, 500 ohm riTHtiin 13 W a filo 



R 20 

1 27 ohm ■ 

10% 03 V 70® 

c ramirn 

ir 9999.01 


Inmeme frontale 

Frontage con pemi prigionieh 

Frontal*. con [tarli rivettate 

Mostrina 

Seal a gradual* 

Scherroo scala 

Insieme schermo larnpadina 

In dice 

.Asa- di guida per indlce 
Larnpadina a s.luro 12 V 3W Pbvlips 
Gordina tipo V.N. aperiale 0 0,45 
1. = 360 

Contatto larnpadina con supporto 
isolante 

Rondella Zedapa 8629 |.er detto 
Cuarntzione 

Perno comando aintonia con rosetta 
a stnlla 

Anello benzing0 5 tier detto 
Vite specialc di fiasaggio frontale 
Dado esagono peT delta 
Rnsrtta Zedapa RD 8505 per detta 
Vile specialc fiasaggio sea In 
Dado esagono per delta 
Romlella Zedapa RD 8633 per detta 
Porwllo godronato 
(ontrostaffa con piegatura 
Dado special* tli fiwaggio per detta 
Da.lo special*- di fi-vutggio per delta 
Dado con collar-inn d. fissaggio |>er 
frontale 

Menopola con mo'lettn 



